Ks. Antoni Nowak 


były wikaryusz w Niegowici, 


w 28 roku życia, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zmarł 
dnia 8 Kwietnia 1695 r. 


W żalu pogrążeni Rodzice, brat i siostra zmarłego, zapraszają Przewielebne Duchowieństwo, 
Znajomych i pobożną Publiczność na NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE i obrzęb pogrzebowy 
we środę dnia 10 b. m. o godz. 9 rano z kościoła św. Łazarza na cmentarz Krakowski. 


- Drukiem A. Kozianskiego w Krakowie. _ 


